3682-2 & 3682-4 6.5" LONG CARD 
WIRING SIDE 
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= No. 1 DIP Position 

Zone Letters A.B.C.etc., 
on Y axis and X.Y.Z on 
X axis mark position for 
14- or 16-pin DlPs 


WIRING SIDt 














































































































































